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NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC . 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED 
GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE , COIMBATORE . 

Erection of Transmission Lines 
(Lr.No . SE /GCC /CBE / AEE/Moni/F.Docket /D . 563/ 19 ) 


No .VI- 3( b)/28 /2019 . 

TANTRANSCO has accorded sanction for erection of the following Transmission Lines to Transmit and Distribute 
Power so as to meet out additional demands . The work will be taken up shortly . 


( 2 ) 


2 


Name of the 
Name of the Substation / Details of 

Route 

Revenue Villages Name of the 

B . P. No. 
No 

Length 
EHT lines 

through which the 

District 
( Km ) | 

line will be passing 
( 3 ) ( 4 ) 

( 6 ) 
Erection of 230 KV SC line on DC 

2 .00 
Towers with Zebra Conductor from the 
proposed Kalivelampatty 230 / 110 KV 

Anupatty 
SS to the Sanctioned Edayarpalayam 
400/ 230 KV SS . 
Erection of 230 KV SC line on MC 

3 . 00 | Kodangipalayam , 
Towers with Zebra Conductor from the 

Itchipattty, 
proposed Kalivelampatty 230 / 110 KV 61 Dated : 

Poomalur, 
SS to the Sanctioned Edayarpalayam 04- 10 - 2018 

Sukkampalayam , 

Tiruppur District 
400/230 KV SS . 

Velampalayam 
Erection of 110 KV DC line on DC 

5 . 00 
Tower for making LILO of existing 110 
KV Arasur - Kaniyur feeder (section 
| in between Kaniyur 110 KV SS and 
Kethanur 110 KV SS ) at the proposed 

Kalivelampatty 230 /100 KV SS 
The list of Revenue Villages through which the line passing through is only a tentative and not exhaustive. Any person 
interested may make representation on the above scheme within 1 month from the date of issue of this publication to the 
undersigned as per the Electricity Act, 2003. 
Coimbatore , 

ER . K . N . SANTHINI , 
1st October 2019 . 

Superintending Engineer, 
General Construction Circle . 


தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் 
பொதுக் கட்டுமான வட்டம் , கோயம்புத்தூர் . 

அறிவிக்கை 

(Lr.No. SE /GCC /CBE/AEE/Moni/F.Docket/D .563/19) 
கூடுதல் மின் தேவையை நிறைவு செய்திட தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் கீழ்கண்ட இடங்களில் மிக உயரழுத்த 
மின்பாதை அமைத்து விரைவில் பணி துவங்க உள்ளது . 

மின்பாதை 
வரிசை 

மின்பாதை 
துணைமின்நிலையம் / உயரழுத்தமின்பாதை த . மி . வாரிய 

செல்லும் வருவாய் 
எண் 

நீளம் 

மாவட்டம் 
விவரம் ஆ .எண் . 

கிராமங்களின் 
( கி . மீ . ) 

பெயர்கள் 


புதிதாக நிறுவப்பட உள்ள காளிவேலாம்பட்டி 
230/110 கி . வோ . துணை மின் நிலையத்திற்கு 
ஏற்கனவே ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ள 
இடையர்பாளையம் 400/ 230 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திலிருந்து புதிய இரட்டை சுற்று உயர் 
அழுத்த மின் கோபுரத்தில் ஜீப்ரா மின் கடத்தியைக் 
கொண்டு ஒற்றைச் சுற்று மின் பாதை அமைத்தல் . 


வா . ஆ . எண் . 61 

நாள் 
04 - 10 - 2018 


2 . 00 


அனுப்பட்டி 


திருப்பூர் 
மாவட்டம் 
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வரிசை 


துணைமின்நிலையம் / உயரழுத்தமின்பாதை 

விவரம் 


த . மி . வாரிய 


எண் 


மின்பாதை 

நீளம் 
( கி . மீ .) 


மின்பாதை 
செல்லும் வருவாய் 
கிராமங்களின் 
பெயர்கள் 


மாவட்டம் 


ஆ . எண் . 


( 3) 


புதிதாக நிறுவப்பட உள்ள காளிவேலாம்பட்டி 
230/110 கி . வோ . துணை மின் நிலையத்திற்கு 
ஏற்கனவே ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ள 
இடையர்பாளையம் 400 /230 கி . வோ . துணை 
மின் நிலையத்திலிருந்து புதிய பல சுற்று உயர் 
அழுத்த மின் கோபுரத்தில் ஜீப்ரா மின் கடத்தியைக் 
கொண்டு ஒற்றைச் சுற்று மின் பாதை அமைத்தல் . 


3 . 00 


வா . ஆ . எண் . 61 

நாள் 
04 - 10 - 2018 


1 . கோடங்கிபாளையம் , 
2 . இச்சிப்பட்டி , 
3 . பூமலூர் , 
4 . சுக்கம்பாளையம் , 
5 . வேலம்பாளையம் . 


திருப்பூர் 
மாவட்டம் 


புதிதாக நிறுவப்பட உள்ள காளிவேலாம்பட்டி 
230 /110 கி . வோ . துணை மின் நிலையத்திற்கு 
ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டுள்ள 110 கி . வோ . அரசூர் - 
கணியூர் மின்னூட்டியில் , கணியூர் 110 கி . வோ . 
துணை மின் நிலையம் மற்றும் கேத்தனூர் 110 
கி . வோ . துணை மின் நிலையத்திற்கு இடைப்பட்ட 
மின்பாதை பகுதியிலிருந்து புதிய இரட்டை சுற்று 
உயர் அழுத்த மின் கோபுரத்தில் பேந்தர் மின் 
கடத்தியைக் கொண்டு 110 கி . வோ . இரட்டை 
சுற்று உள் மற்றும் வெளி மின் பாதை அமைத்தல் . 


5 .00 


மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்பாதை செல்லும் வருவாய் கிராமங்கள் உத்தேசமானவையே ஆகும் . விரிவானது அல்ல . 

மேற்குறிப்பிட்ட பணிகள் குறித்து எவரேனும் முறையீடுகள் தெரிவிக்க விரும்பினால் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 
ஒரு மாதத்திற்குள் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரிக்கு மின்சார சட்டம் 2003 - ன் படி முறையீடு செய்யலாம் . 


கோயம்புத்தூர் , 
2019 அக்டோபர் 1 . 


ER . K . N . SANTHINI , 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் , 
பொதுக் கட்டுமான வட்டம் . 


UNIVERSITY AUTHORITIES 


TAMIL NADU VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, CHENNAI. 
Nomination of Members by the Chancellor to the Board of Management of 
Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University . 

( E. No. 9173/R1/BOM / 2019. ) 


No. VI- 3(b )/ 29 / 2019. 


It is hereby notified that as per Sections 18 ( 2 ) ( a) , (c ),(d ) & ( e ) , under heading " CLASS- II OTHER MEMBERS " , 
Chapter IV of Tarnil Nadu Veterinary and Animal Sciences University Act, 42 of 1989, the following are nominated as 
members of the Board of Management of Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University , Their term shall be 
for three years with effect from 10- 09- 2019 . 


1. Dr. V . Balakrishnan , 

Former Higher-Grade Professor and Head , 
Department of Animal Nutrition 
Madras Veterinary College , 
Chennai - 600 007 . 


Thiru . R . H . Gopal , 
NECC Executive Council Member, 
4 /716 B Vinayaga Nagar , 
Nagarajapuram , Vasanthapuram Post , 
Trichy Road , 
Namakkal - 637 001 . 
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3 . Tmt. Indumati J.C . 

Trustee , 
Seva Bharathi, 
Plot No. 87 , 2nd Cross , Appavu Nagar, 
Thally Road , 
Hosur - 635 109 . 


4 . Thiru . G . S . Madhusudan , 

Technology Consultant 
Senior Project Adviser 
Computer Architecture and Systems Lab , 
Computer Science & Engineering Department, 
Indian Institute of Technology, 
Chennai - 600 025 . 


Chennai-600 051, 
3rd October 2019. 


Dr. P . TENSINGH GNANARAJ, 

Registrar. 


PRINTED AND PUBLISHED BY THE DIRECTOR OF STATIONERY AND PRINTING , CHENNAI 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU 


